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一 、 

一 般 座 为 蚊 幼 虫 的 年 龄 增加 ， 对 杀 虫 剂 的 敏感 度 会 随 之 降低 。 作 者 鲁 于 探讨 幼虫 抗 
熙 性 的 适宜 年 龄 工作 中 ， 测 定 过 具有 不 同 抗 性 水 平 的 致 乏 库 归 2.3 和 4 龄 幼虫 对 杀 虫 齐 
敏感 度 的 变化 ,结果 显示 出 3 和 4 龄 幼虫 敏感 度 的 降低 , 除 因 年 龄 增长 外 , 还 与 抗 性 水 平 
有 一 定 关 系 。 本 文选 择 了 上 几 种 不 同 抗 性 水 平 的 室内 、 外 品系 ， 系 入 地 测定 各 年 龄 幼虫 对 
DDT 敏感 度 的 变化 ,希望 进一步 地 证 实 抗 性 水 平 对 年 龄 间 敏 感度 变化 的 影响 。 

二 、 武 验 材 料 与 方法 

(一 ) 测定 的 品 柔 

1. “KRAse 一 一 条 自 广 西南 宁 市 。 原 为 抗 DPT、666 的 品系 , 经 与 杀 虫 剂 隔 窗 , 在 屋 
温 屋 湿 养 虫 室内 饲养 至 88 代 。 对 DDT 的 敏感 度 已 达 正 常 水 平 。 

2.“KRDs” 一 一 抗 DDT 品系 。 自 “KRA” 的 35 代 ， 用 DDT 选 育 每 一 代 的 4 龄 幼虫 
至 49 代 。 

3.“ 大 新 ”一 一 采 自 南宁 专区 大 新 县 太平 詹 。 

4.“ 属 山 ” 一 一 采 自 南宁 专区 轧 山 县 城郊 。 

5.“ 三 塘 ” 一 一 有 条 自 南宁 市 郊 三 墙 公 和 社 。 
6.“ 板 么 ”一 一 条 自 南 字 专 区 都 必 歼 族 自治 县 板 么 公 迁 。 
7 
8 
9 








.“ 所 内 ”一 一 条 自 本 所 (南宁 市 南郊 ) 下 水 道 。 
“中山 ”, “佛山” 和 “大 石 ** 一 一 采 自 广东 省 中 山 \ 佛 山 和 大 石 地 方 。 
.“ 市 内 ”一 一 条 自 南 汪 市 中 心 区 。 


* 这 四 个 品 采 由 刘 维 德 先 生 供给 ,特此 志 谢 。 
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(二 ) 药品 

pp-DDT 一 一 工业 纯 品 ,用 乙醇 重 因 晶 两 砍 ,熔点 107.5 一 109"C。 

丙酮 一 一 分 析 和 纯 。 

(三 ) 试验 方法 

试验 所 用 幼虫 , 均 在 25 土 1°C 及 70% 以 上 相对 湿度 的 条 件 下 ， 用 混合 饲料 定时 、 定 
量 包养 ( 吴 能 ,1958; 柳 支 英 等 ; 1956)。 在 幼虫 是 化 后 24 小 时 内 计数 艇 一 每 盘 的 密度 。 
测定 时 水 巧 液 的 痊 量 为 100 毫升 , 其 中 有 DDT 丙酮 溶液 1 毫升 加 入 幼虫 50 条 , 在 室温 
25%C 左 右 进行 。 幼 虫 接 触 莉 液 24 小 时 后 检查 死亡 率 。 每 次 测定 1 一 4 龄 幼虫 的 敏感 度 均 
用 同一 批 幼虫 。 试 验 和 因果 先 用 划 和 线 法 讨 算 ， 如 所 得 各 点 显著 分 散 或 不 在 50% 死亡 率 附 
近 , 就 废弃 资料 ,重复 进行 试验 ;否则 用 最 小 自 乘法 求 LC;o 。 


二 、 车 果 与 讨论 
1963 年 7 月 在 探讨 调 定 幼虫 抗 项 性 的 适宜 龄 期 工作 中 所 得 的 结果 为 : DDT 对 敏感 
品系 4 龄 幼虫 的 LCa 只 有 2 龄 幼虫 的 儿 借 ; 面 对 抗 性 品系 4 龄 幼虫 的 LCa 却 可 达 2 龄 的 


十 多 倍 ( 表 1)。 这 发明 幼虫 对 DDT 的 敏感 度 不 但 因 年 龄 升 高 而 降低 , 且 降 低 倍数 还 受 该 
品系 的 抗 性 水 盏 所 影响 。 





表 1 各 品系 2.3、4 龄 幼虫 对 DDT 敏感 度 的 变化 


备 注 





| DDT 丙 本 溶液 的 
合 量 均 为 0.596 


为 了 进一步 证 实 , 作者 选择 对 DDT 敏 成 的 野外 品 池 (“大 新 ”、“ 马 山 "、“ 天 等 “和 “ 板 
么 ”) 和 室内 培养 品系 (“KRAg”)， 以 及 对 DDT 有 中 度 和 高 度 抗 性 的 野外 品系 (“大 石 ”， 
“市 内 ”) 和 室内 培养 品系 (“KRDw”), 在 相同 条 件 下 ,从 工龄 到 4 龄 系 闵 调 定 对 DDT 敏感 
度 的 变化 。 千 果 证 有 明 DDT 对 敏感 品系 4 龄 幼虫 的 LCa 大 于 1 龄 者 不 到 十 借 ， 而 对 抗 性 
品系 4 龄 幼虫 的 LC 可 升 高 达 1 龄 幼虫 的 几 十 倍 ,其 至 近 百 倍 ( 见 天 2)。 由 此 可 见 , 4 龄 ， 
幼虫 对 DDT 敏感 度 的 降低 , 不 仅 因 为 生理 条 件 的 影响 , 而 且 可 能 因 幼 虫 体内 抗 性 因素 的 
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表 2 各 品系 1 一 4 龄 幼虫 对 DDT 敏感 度 的 变化 


一 一 -一 | 一 一 -| 一 -一 -一 -| 





LCso Pp.p.m. 
大 新 一 CC 50X30* 






倍数 1 2.3 
LCso p.p.m. 0.0041 ， 0.0069 

天 等 一 一 一 一 一 一 
倍数 1 1.7 
LCso pp.m:| ，0.0048 0.0124 | 

ED 

. 倍 数 1 . 2.6 
LCso p.p.m. 0.0043 0.01 

板 人 一 一 一 一 
倍数 1 2.3 
LCao p.p.m. 0.0653 0.1046 

KRAgs [eee 
信 数 1 1.6 
LCso p.p.m. 0.0539 0.2054 

市 内 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
信 数 1 3.8 
LCso p. p.m. 0.1362 0.5585 

大 石生 
售 数 1 4.1 
LCso p.p.m, 0.229 3.7317 10.3875 

KRDo- | _- | _ L_ 
倍 数 1 16.3 

* 前 者 为 虫 数 ,后 者 为 组 数 。 
积 辕 所 致 。 


比较 了 所 测定 的 野外 最 敏感 和 最 不 敏感 的 两 个 品系 幼虫 ， 在 各 个 年 龄 对 DDT 敏感 
度 的 相 莽 倍数 ( 表 3), 可 以 得 知 其 间 差 距 , 随 龄 期 而 增加 , 到 4 龄 时 最 大 。 一 般 在 测定 幼 
虫 对 DDT 的 敏感 度 时 , 所 得 和 精 果 常 有 变动 , 目前 虽 已 找 出 一 些 影响 变动 的 因素 〈 刘 维 德 
等 , 1963)。 但 在 实际 应 用 中 很 难 控制 ， 因 此 测定 幼虫 的 敏感 度 最 好 采用 表现 抗 性 最 显著 
的 4 龄 幼虫 。 


家 3 DDT 对 两 个 品系 各 龄 幼 虫 LCe 的 相差 代数 

















1 诡 2 做 3 堪 4 诅 






















本 
Rn 站 LCso p-p.m。 LCso p.p.m。 LCso p.p.m. LCoo p.p.m. 
大 新 0.0039 0.0089 0.0178 0.0262 
天 石 0.1362 0.5585 3.131 11.81 
相 总 34 62 175 450 





在 钢 查 抗 菇 性 时 ,如 某 地 缺乏 使 用 DDT 前 的 蚊 便 敏 威 度 的 赛 料 ，。 间 可 测定 该 蚁 全 
1 一 4 龄 幼虫 对 DDT 的 敏感 度 ， 工 据 其 变化 幅度 来 推测 是 否 产生 抗 莉 性 。 这 样 ， 比 依据 
DDT 对 某 一 龄 期 幼虫 的 LCa 来 决定 是 否 具 有 抗 性 就 更 为 确切 。 
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在 表 2 中 “KRA 和 2 的 幼虫 从 工具 到 4 龄 对 DDT 的 敏感 度 的 降低 倍数 最 少 ， 而 其 4 
龄 幼虫 的 LCa 却 高 过 其 余 几 个 敏感 品系 。 这 可 能 是 “KRA” 长 久 在 室内 饲养 ， 而 得 到 和 纯 
化 的 条 件 关 系 。Maulla (1961) 测定 的 致 乏 库 蚊 各 龄 幼虫 对 DDT 的 敏感 度 〈LCao: 工龄 
0.038 p.p.m.; 4 龄 0.035 p.p.m.) 非常 近似 。 
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